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نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 
















يوي 





72+ |[ احمد رزاق محمد عليو 


نا ادم ا قن |[ط إتن | © | ل- | 66 | فى 


10 
12 
13 
14 
5 | 1421914014019 | احمد محمد فليج مجمان | 51 | 26 | %5 | 50 | مسل | م 
6 | 424014021 | ادم احمد نعم حسن || ث¿غ | غ | %3 | 24 | 
7 | 1421914014023 | اسامة علي عبد الرزاق ساعي | 54 | %9 | %4 | 30 | 
8 | 1421914014024 | اسماعيل موسى علي حسين | 54 | 26 | %9 | 31 | 
9 | 1421914014026 | امير عماد ناجي صالخ | 565 | 50 | 26 | 7 | مل 
20 | 1421914014028 | ايمن نزار فخري حسين | 50 | 27 | 50 | 59 | معد | 

21 | 1421914014029 _| ايوب كاظم عبد الرضا خلاطي 000 | غ | %9 | 25 | 52 | 
2 | 1421914014030 | باسم محمد شاهين حسين | 58 | 50 | عشر | 53 | مل | 
23 | 37 | 32 | 5 | مل 

مكمل 


4 | 1421914014032 | باقر رسول مهدي كاظم 50 33 %18 50 


A 
سے‎ 


© 


© 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 2 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية : الرصافة الثانية 
يرد لر 7 للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 










8 | 1421914014037 | بكر قيس محمود هجول 


6 | 1421914014035 | باقر فلاح سرحان هدرس | 39 1 
9 ]| 1421914014041 | جعفر عودة عبد السادة نجم |41 50 1 


3 باقر عبدالله حسين شكوري 


2 
3 
4 
6 | 142191401407 | حمسن فرحان هادي رشبد | 50 | 22 | 7 | 5ه | 
86 | 121401045 _| حسن مجتبى علي محينكيشي 22 | 30 | 28 | 50 | + | مس | 0 
57 | 201404045 | حسيناصدصين عويش | 50 | 21 | 28 | | oom‏ 
58 | 1421614014050 | حسيناصدمهدورشيد ‏ | 50 | 1ة | ك | 60 | سس o‏ 

9 | 142914014050 | سين تانر صباع سود | 50 | 26 | 2 | 33 | 
| 2914014055 | حسينجوادكظ خيرات | 50 | 32 | 7 | 34 | 
:4 | 142191401404 | حسين يل رامد | 50 | 22 | 22 | 34 | 
42 | 1421914014056 | حسين عبد الرزاقكايوموزان ‏ | 398 | 24 | ا | 25 | 
45 | 904057 | حسين علوان جارويام | 50 | 32 | 6 | 57 | س | 0 
4 
4 | 142914014060 | حسين هلال ريسان كتوص | 506 | 2 | 23 | 35 0 | 
| 9014062 | حسين ياس خضي لهم | 50 | 32 | 9106 | اة | س | 0 

7 | 142914014063 | حەزە علي سن جقات 2 | 50 | 28 | 29 | aA‏ 
62 55 51 


8 | 1421914014064 | حمزه غالب متعب علي 


“٩ 
حافظ صادق شيحان خدام‎ | 1421914014042 | 0 
حامد سعدي علوان شيحان‎ | 1421914014043 | 1 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 3 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 


[تسلسل|__لرقالامتحقي_ |_>-_ سملب ]| العربية | _الانطيزية | _لرياضيات | العيياء | التيجة | _المصصوع_ | 
| 1421914014065 _| حيدر اوهيب حسن كاظم 0 | 36 | %5 | %6 | 28 | 
0 | 1421914014066_| حيدر حازم صكبان شبيب | 39 | 27 | %6 | 26 | 
51 | 1421914014067 | حيدر حامد عباس ختجر 00000 | 76 | 73 | 81 | 79 | نج | 
2 |1421914014068 | حيدر رحيم فرحان شيحان 00000 |20 50 | %9 | %8 | 38 | 
3 | 1421914014069 | حيدر صلاح على بجاي 00000 | 50 | 31 | 23 | 50 | مط أ 
4 | 142191401400 | حيدر فلاح عبد الحسين موزان 0 | 32 1 | 30 | 33 | 29 | 
5 | 1421914014071 | حيدر وليد مجيد جاسم | 50 | 5 | %2 | 44 | مطل | 
6 | 1421914014078 | رسول شهد ساجت كاطع 000000 | 37 | 32 | %5 | 30 | 
7 ]|_1421914014076_| زين العابدين خالد عبودحسن 00 |2 50 | 37 | 26 | 41 | 
58 زين العابدين سليم صادق محسن | غ | 55 | 29 | 24 | 
9 ]| _1421914014078 | زين العابدين عباس لفته دوش ا | 50 | 50 | 22 | 5 | مطل | م 
0 ]| _42914014060 1 | سالم خالد سالم عبدالله ااا | 61 | 50 | 26 | 5 | ممل | م 
61 | 1421914014081 | سامر عباس حيدر خميس ||| 56 | 50 | 25 | 38 | مل | م 
2 | 1421914014082 _| سجاد تحسين ردام هندي اا | 50 | 22 | %5 | 50 | مسل | م 
3 | 1421914014083 _ | سجاد جبر فارس متصور ______| 35 | 23 | %2 | 30 | 1 
4 | 1421914014084 _| سجاد جلال على زاير __| 53 | 36 | %6 | 25 | 
5 | 1421914014085 _| سجاد رياض احمد فرحان | 65 | 37 | %7 | 40 | 
6 | 1421914014086 _| سجاد ريسان فارس عباس ___| 56 | 32 | %2 | 24 | 
7 | 1421914014089 | سجاد عباس ظاهر عبد الكاظم ا | 67| 62 | 33 | 51 | مد | 
8 | 1421914014090 | سجاد عبد الحسن دهام ااا | 65 | 50 | 26 | 
9 | 2914014091 | سجاد عزيزمنصورحسوني | 57 | 37 | 24 | 
0 | 1421914014092 | سجاد فراس عاطف رجيم ____| 51 | 50 | 21 | 
| 57 | 38 | 25 
54 41 






























71 3 | سجاد مهدي هاشم حسن 


72 142191401406 سرمد احمد فالح عطا الله 





50 

54 | 

54 
50 





%18 مكمل 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 4 إلى 8 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 


3 | 1421914014097 | سعد هاشم صكبان شبيب ااا | 50 | 29 | 32 | 53 | مل | م 
4 | 1421914014098 
5 | 1421914014102 





3 3 
7 

3 
9 |6 اطدرع ايراهيم عبدائرحمن ‏ | 65 | 50 | 35 | 80 | ow‏ 
0 | 1421914014106 | طدعودة ظاهريسين | 509 | 301 | 28 | 42 | 

:8 | 142114014112 | عياسسترجير منص | 50 | 38 | 9618 | 42 | 
2 | 14214014113 | عباس محمد اطم ين | 37 | 27 | 2 | 50 0 | 




















3 | 1421914014115 | عباس ناصر جبار جماغ | 72 | 50 | 58 | 6 | تهج | | 24 
4 | 1421914014117 | عبد الاله سعد علي كاظم 002020002 | 57 | 44 | 21 | 50 | مل | 0 
5 | 1421914014118 | عبد الرحمن جمعة شدهان عاشور___ | 51 | 38 | 30 | 54 | مسل | 0 
6 | 1421914014120 | عبد الرحمن علي عبد الحسين قاسم __ | 61 | 50 | %8 | 50 | مسل | 0 
7 | 1421914014121 | عبد الرحمن نشأت خلف عليوي ____ | 61 | 39 | 24 | 63 | مسل | 0 
8 | 1421914014122 | عبد الرزاق علاء عبد الرزاق عطيه__ | 59 | 42 | 25 | 50 | مل | 0 
9 | 1421914014123 | عبد الرقيب عادل جابرحميد ______| 38 | 50 | %8 | 62 | مىل | 0 
0 | 1421914014124 | عبد العزيز عدنان جود عياش || 50 | 50 | 23 | 65 | مىل | 0 
1 | 1421914014126 | عبد القادر ابراهيم داود سلمان __| 52 | 44 | 38 | 6 | مل | 0 
2 | 1421914014127 | عبد القادر خيري عطيهنجم ||| 63 | 58 | 22 | 68 | مىل | 0 
93 | 

54 

95 | 50 | 21 | 50 | همل |_| 

6 | 1421914014132 | عبدالله خضير جبر محسن 56 50 %18 63 مكمل 0 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 5 إلى 8 


' 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأ 
المديرية : الرصافة الثانية 3 3 4 / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 


3 | عبدالله سعد علي كاظم ع . 
98 4 | عبدالله سلمان عجيل علي 
0 


















99 | 1421914014138 
100 | 1421914014139 
101 | 1421914014140 1 5 
102 | 1421914014141 : 
103 | 1421914014143 ي احمد د 


104 | 1421914014144 ناج 
5 | 1421914014145 6 | 50 | مىل || 0 
6 | 1421914014146 | علي السجاد جمعه عبد جر 02022 |0 50 | 5 | 27 | 67 | مىل | 0 
7 | 1421914014147 | علي جاسم محمد جابر 020202000 | 36 | 44 | %9 | 50 | 
8 | 1421914014148 | علي حسين حمودي توفيق | 39 | 39 | 23 | 50 | 
9| 1421914014149 | علي حميدد رحيم هادي ||| 50 | 57 | 34 | 68 | مىل | 


%18 





CE |‏ | € ل E‏ 
| 54 | 42 | %7 _ 
| 59 | 5 | 29 __ 
| 61 | 50 | %9 _ 
_عطيه مصطفى عطيه شهاب_ 111 | 50 | 50 | 24 | 
| 38 | 37 | 22 _ 
| 37 | 50 | %8 _ 
| 1ة | 5ة | 5 
| 50 | 38 | %6 _ 








0 
0 | 1421914014150 | علي حيدر طاهر عبداله ااا | 50 | 50 | 23 | 6 | مس | 0 
1 | 1421914014151 _| علي خضيربرعجوده | 50 | 50 | %9 | 53 | مس | 0 
2 | 1421914014152 | علي ستار عبد الرسول عطيه ا | 50 | 57 | 3 | 6 | مس | 0 
3 | 1421914014153_| علي صالح خميس صالح 1000 | 35 | 30 | غ | 50 __ 
4| 1421914014155 | علي طالب محمد راهي 0 | 32 | 50 | 20 | 5 | س | 0 
5 | 1421914014158 | علي عبداله حسين مداق | 50 | 50 | 26 | 64 | مسل | 0 
6| 121914014159 | علي عدنان حسين علي ا |0 50 | 37 | 21 | 59 | مسل | 0 
7| 1421914014160 ]| علي غالب مهدي جراد ااا | 41 | 50 | 34 | 72 | سس | 0 





8 | 1421914014161 | علي محمد راضي عليوي 
9 | 1421914014163 | علي محمود عبدالله محمد 0 | 29 | 36 | %8 | 50 _ 
36 57 


120 1421914014166 عمر احمد عواد حمود 38 %15 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 


1 | 1421914014167 | عمر باسم محمد شلال | 29 ]| 34 | 6 | 5 _ 
2 |1421914014168 | غزوان عبد الحكيم جبر علي | 26 | 42 | %5 _ 


















3 | 1421914014169 | فاضل محمد ثامر عبدالله 1000 | 39__ | 

4 ]| 1421914014170 ]| فضل الله قيس حسين عبد 100 |0 50__ | 

5 | 1421914014171 | قائد زياد طارق شفيق 0 | غ | غ | غ | شا 

6| 1421914014172 | قصي ضياء كريم محمود ااا | 37 | 50 | 26 | 55 | مسل | 0 __ 

7 | 1421914014173 _| كرار حيدر عباس سعدون 0 | 26 | 29 | %6 | 54 _ 

8 | 1421914014175 _| كرار نجم عبداله حافظ 1000 |20 28__ | 

29 | 1421914014176_| ليث وهيب داود سلمان ااا | 31 | 50 | 

0 | 1421914014179 ]| مؤمل باسم خالد عبد الحسن اا | 27 | 50 | %5 | 50 | مسل | 8 
مل صم | 341 | 20 | 52 





3 | 1421914014184 | محمد اركان حميد عكار | 50 | 41 | 36 | 75 | مل | 0 
4 | 1421914014186 | محمد جمال فاضل عطيه | 41 | ©6 | 31 | 73 | مل | 0 
5 | 1421914014188 | محمد رضاحسن راضي عليوي | 40 | 50 | 21 | 50 | مل | 0 
6 | 1421914014192 | محمد سلمان جسام لطيف ___| 37 | 50 | 22 | 62 | مل | 0 
7 | 1421914014193 | محمد شاكر هادي صالح 020202020222 | 50 | 64 | 27 | 6 | مل | 0 
8 | 1421914014194 | محمد صالح جاسم محمد ||| 25 | %9 | 21 | 32 | 

9 ]| 1421914014196 | محمد عادل تركي سعيد 002020000 | 42 | 72 | %8 | 56 | مل | 0 
0 | 1421914014197 | محمد عدنان جواد عياش _ | 34 | 53 | 26 | 71 | مل | 0 
1 | 1421914014198 | محمد عطيه خضير مبارك | 50 | 28 | 21 | 71 | ممل | 0 
2 | 1421914014199 | محمد علي محمد حران ||| 42 | 50 | 44 | 64 | مل | 0 
3 | 1421914014200 | محمد فاضل غركان عبد الحسين | 35 | 50 | 26 | 8 | 

4 | 1421914014203 | محمد محمود عبد عماش 50 39 83 70 مکل 0 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
59 : رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 7 إلى 8 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية + الرصافة الكانية 3 راسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثانوية الشهيد جمعه العبودي المسائية للبنين 


|إتسسل]|_الرقمالامتحني_ | اسمالطالب ]| العربية | الاتكليزية | الرياضيات | العيمياء | انتبجة_ | المجموع_ | 














ا a‏ ع 
34 
50 35 21 56 
















8 | 1421914014245 | ياسين طلال حسين سلمان مكمل 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 4014 رقم الصفحة من 8 إلى 8 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 
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